ANTONI ZAREMBA 


pensyonowany Urzędnik kolei Karola Ludwika, 
przeżywszy lat 45, po dlugiéj i ciężkićj chorobie, w dniu 20 Grudnia 1877 roku 


życie zakończył. 


Koledzy zmarłego zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwiok z Szpitala 5. Ducha w Sobotę dnia 22. b. m. o godzinie 3 po południu na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Pokój Jego Duszy. 


W drukarni ,CZASU* w Krakowie. 


